inż STANISŁAW 


BUGDANOWIC 


NASZ NAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS, 
ZIEC I TESC 


zmarł nagle w czasie pełnienia obowiązków sluzbcwych w ZSRR, dnia 12. IX. 1977 r., 


w wieku 43 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w środę 21 września 1977 r. o godz. 12.30 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie Zmarłego na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokiej żałobie: 
ŻONA, SYN I CÓRKA Z MĘŻEM ORAZ TEŚCIOWIE. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


MIRO IE PRZEDSIĘBIORSTWO D. Z. 7111/77 — 30 
YBŁUG KOMUNALNYCI 
w Krakowie 
Dust Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. UT9-21 


